Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 8 marca 2013 r. 


zmarł 


DOC. DR HAB. HENRYK DROZDZ 


emerytowany docent Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu 
Jagiellońskiego - Collegium Medicum. 
Absolwent Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej im. Mikołaja 
Kopernika w Krakowie. 
Wieloletni pracownik Kliniki Gastroenterologii Wydziału Lekarskiego 
Akademii Medycznej i Uniwersytetu Jagiellońskiego 
Collegium Medicum. 


W osobie Zmarłego Społeczność Akademicka utraciła wybitnego 
nauczyciela, 
wychowawcę wielu pokoleń lekarzy cenionego przez współpracowników 
i studentów. 


Rodzinie Zmarłego składamy wyrazy głębokiego współczucia. 


Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego 
Prorektor Uniwersytetu Jagiellońskiego 
ds. Collegium Medicum 

oraz Społeczność Akademicka 


Uniwersytetu Jagiellońskiego 


